خم N‏ ين OUP‏ ل 05 00 


سونارعلي البطن و الحوض 

سونارعلي الثدي ناحيه واحده 
سونارعلي الثدي ناحيتين 
سونارعلي الرقبه و الغده 
سونار علي متابعه التبويض 

سونار الحمل للجنين الواحد 
سونار علي الحمل للتوأم 
وبل العمل للعنين الواحة 

دوبلر الحمل للتوأم 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Abd. US 
Rt or Lt Breast 
Both breasts 
Neck or Thyroid , Cranial 
Folliculometery 
pregnancy 
Pregnancy Twins 
Pregnancy with doppler 
Pregnancy with doppler 


الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 


200.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
550.00 
350.00 
350.00 


10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


دوبلر الخصيتين Scrotal‏ 

دوبلر شرايين الرقبه Carotid Art.‏ 
دوبلر شرايين الكلى Renal art.‏ 

Portal vein (PV) دوبلر أورده الكبد الورد البابي‎ 
UL or LL art or Ven دوبلر شرايين طرف‎ 
Bilateral UL or LL art or Ven دوبلر شرايين طرفين‎ 

دوبلر علي الوصله لغسيل الكلى Renal dialysis‏ 
دوبلر علي العضو الذكري Penile Doppler‏ 


دوبلر اورده طرف 


الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 


270.00 
350.00 
400.00 
400.00 
300.00 
500.00 
400.00 
700.00 
250.00 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


دوبلر اورده طرفين 
سونار علي البروستاتا 
سونار علي الرحم من خلال المهبل 
سونار سطحي 
دوبلر اورده وشرایین طرف واحد 
دوبلر اورده وشرایین طرفین 
سحب و تصریف خراج 
سحب عينه سائل من الصدر 


مركز الرواد للأشعة والتحالیل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Aspiration of abscess 
aspiration sample 
Tru-Cutt needle biopsy 


الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الدوبلر الملون - السونار 
الاشعه التداخليه 
الاشعه التداخليه 
الاشعه التداخليه 


500.00 
250.00 
250.00 
220.00 
400.00 
700.00 
500.00 
500.00 
1500.00 


28 
29 


30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


سحب عينه من ورم تحت الاشعه المقطعيه Tru-Cutt needle biopsy‏ 
تركيب انبوبه ( بيج تيل ) تحت الاشعه 
يونيه 
عاديه علي العظام Bone X-Ray‏ 
عاديه علي العظام وضعين bone x- ray‏ 
عاديه علي البطن 
عاديه علي الصدر 
عاديه وضعين 
عاديه وضع 
عادية بالصبغة علي الرحم و قنوات فالوب HSG‏ 


Pigtail drainage tube 


الاشعه التداخليه 
الاشعه التداخليه 


الاشعه العاديه 
الاشعه العاديه 
الاشعه العاديه 
الاشعه العاديه 
الاشعه العاديه 
الاشعه العاديه 
الاشعه العاديه بالصبغه 


20 
2000.00 


140.00 
180.00 
150.00 
150.00 
180.00 
130.00 
700.00 


37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


عادية بالصبغة علي الناسور 
عادية بالصبغة علي المسالك 
عادية بالصبغة من خلال الوصله الكلويه 
عادية بالصبغة من خلال الوصله المراريه 
عادية بالصبغة صاعدة على قناة مجرى البول 
عادية بالصبغة علي أورده الاطراف 
عادية بالصبغة علي المعده بالباريوم 
عادية بالصبغة علي المرئ بالباريوم 
عادية بالصبغة علي القولون بالباريوم 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Fistula 
IVU 
Renal tube 
T tube 
Ascending 
Venography 
Barium meal 
Barium swallow 


Colonic enema 


الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 
الاشعه العاديه بالصبغه 


700.00 
750.00 
750.00 
750.00 
700.00 
750.00 
750.00 
750.00 
750.00 


46 


47 


48 


49 


50 
51 


مقطعية بالصبغة علي المخ 
مقطعية بالصبغة علي الجيوب الأنفيه 
مقطعية بالصبغة علي عظام الأذن 


مقطعية بالصبغة علي عظام الوجه و الفكين 
مقطعية بالصبغة علي الرقبه 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Brain 

Orbit 

PNS 
Petrous 


Face 


Neck 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 


400.00 


550.00 


650.00 


650.00 


650.00 
600.00 


52 


53 


54 


55 


56 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


CT 

مقطفية باتصیغة: علي الضدر Chest‏ ال جهن | وو,موو 
مقطعية بالصبغة علي الشريان الرئوي Pul. angio‏ - الأشعه وعدن بالصبغه | 1300.00 
مقطعية بالصبغة علي المسالك KUB‏ تیا یز 
مقطعية بالصبغة علي الفقرات CS-DS-LSS‏ - الأشعه ورن بالصبغه | 700.00 
25271111 7 - الأشعه المقطعیه بالصیفه ‏ ون ووو 


CT 


57 


58 


59 


60 


61 
62 


مقطعية بالصبغة علي البطن و الحوض 
مقطعية بالصبغة ثلاثيه المراحل 
مقطعية بالصبغة علي شرايين الاطراف 


مقطعية بالصبغه على البطن والحوض 
والقولون 
مقطعيه بالصبغه علي اورده الاطراف 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Abdomen and pelvis 
Triphasic 
Angiography 


Cerebral Angio 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 
CT‏ 


- الأشعه المقطعيه بالصبغه 


1100.00 


750.00 


1500.00 


1500.00 


1000.00 
1800.00 


63 


64 


65 


66 


67 


مقطعيه بالصبغه علي شرايين المخ 
مقطعية علي المخ مع عظام الجمجمه 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Brain 


Brain + Skull 


Orbit 


CT 
الأشعه المقطعيه بالصبغه‎ - 
CT 
الأشعه المقطعيه بالصبغه‎ - 
CT 
الاشعه المقطعيه بدون‎ 
صبغه‎ 
الاشعه المقطعيه بدون‎ 
صبغه‎ 
الاشعه المقطعيه بدون‎ 


صبعه 


1500.00 


700.00 


350.00 


400.00 


550.00 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


مقطعية علي الجيوب الأنفيه 
مقطعية على عظام الاذن 
مقطعية علي الصدر 


مقطعية علي البطن و الحوض 
مقطعية علي الفقرات 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام 0 مستشفى قنا العام 


PNS 


Petrous 


Chest 


KUB 


Abdomen 
CS-DS-LSS 


الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 


صبعه 


الاشعه المقطعيه بدون 


550.00 


600.00 


600.00 


600.00 


700.00 
700.00 


74 


75 


76 


77 
78 


مقطعية علي العمود الفقري كاملا 
مقطعية عل عظام الاطراف 


مقطعيه علي الوجه والفكين 
ايكو 


مركز الرواد للأشعة والتحاليل 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


Whole spine 


Shoulder-Knee 


ECHO 


صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 
صبغه 

الاشعه المقطعيه بدون 


صبعه 


ايكو 


1500.00 


700.00 


700.00 


700.00 
300.00 


برج تبارك أمام مستشفى قنا العام 


